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!• TrMtt ra takjaat art taiaaa to yea* 

t* ('aaCDrl>TKl«iniraiUUJI la 'Chtaf of Nala 
Bayartaaat^ZT of tha Mala Aialidatrati«« 
tb» Agrtailltara an4 ferattfr of tHa 0*X 
la tka Raatlaa tena of Sarlla* froa a 
rapori 4ata4 JMly 19*9* 

3* 'm IProfattor iOu-latofM^W’inujuii 

pMauaaklr laae'fal erfanta afeaalitrr at , < 
tha Valaaratty rf Kalla aiU la acnaaetal 
altk tha &al4-Maraa«Xaatltat* Oaaaaa* 


3* Aaaorltiu to a ra'^ort of 13 ratohav 
I9n enalDTi Palt^ir»VAII la oaa of tha , 
laailnc flrtfll iJf tha’ftiuhalaaT Krala".;' ; 
Ha la aoaaUaratf vary alavar ant la aavahla 
of groat pararenal ooarago hat la allaially 
aoaptatalT aovol4 of aoraaloa* Cmat 
lorahar4W*inQ>ni fehaaa . 
jjtKfnrt at al vaa laatanr at a ooaraa fop 
yoath laatora at tha Vrlafrlah Cagala Sahool 
ta Rarollnaaliof* Ha la a aaohar of t^ KPD, 
Uat rapcrta4 aa llvtag at BorUa/ferita* 
IMbeaatpaaao 28 * 
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